Walenty Stanistaw Pawlikowski 


podurzednik c. k. kolei państwowych, 


przeżywszy lat 53, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 5 listopada 1899 roku. 


W smutku pozostała żona z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów, Znajomych i pobożną 
Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które odbędzie się we wtorek dnia / b. m. o godzinie 5 popoł. 
z domu pod L. 9 przy ulicy Topolowej, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie we Środę dnia 8 b. m. o godzinie 9 rano w kościele św. Mikołaja. 


Konces. Zakład pogrzebowy Fr. Nowińskiego w Krakowie. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


